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コンピューター内部の作業 


コンピューター内部の作業を始める前に 

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、な下の安全に関するガイドラインに従って 
ください。特記がない限り、本書に記載される各手順は、な下の条件を満たしていることを前提とします。 

• コンピューターに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。 

• コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可 
能であること。 

A 警告コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通 
してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームぺ 

ージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してく ださい。 

/\注意:修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可 
されている範困に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサ ポー トチームの指示によ 
ってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない 
修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全に 
お使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。 

/\注意:静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピューター 
の裏面にあるコネクターなどの塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
ください。 

/\注意：コンポーネントとカードは T 寧に取り扱ってください。コンポーネント、またはカードの接触面に 
触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセ 
ッサーなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。 

/\注意:ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張ら 
ないでください。コネクターに ロッキング タブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブル 
を外す前に ロッキング タブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクターピンが曲がら 
ないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両ホのコネクターが同じホ 
向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。 

位メモ： お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場 
合があります。 

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。 

1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業をが平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コンピューターの電源を切ります（「コンピューターの電源を切る」を参照）。 

j /\ 注意:ネットワ'ークケ'ーブルを外すには、まずケ'ーブルのプラグをコンピュ'ータ'一から外し、次にケ 
ーブルをネットワークデバイスから外します。 

3. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。 

4. コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。 

5. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を 
除去します。 
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6. カバーを取り外します。 

/\注意：コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触 
れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネント 
を損傷する恐れのある静電気を放出してください。 


コン ピ 


ユ 


ターの 電 t 原を切る 


/\ 注意:データの損失を防ぐため、コンピューターの電源を切る前に、開いているファイルはすべて保存し 
て閉じ、実行中のプログラムはすべて終了してください。 

1. オペレーテイングシステムをシャツトダウンします。 

- Windows 8 では： 

* タツチパネル入力を有効にするデバイスの用法： 


を開き 、 Settings ( 設定）を選択 


a. 画面の右端からスワイプ入力し、チャームメニ 
します。 

t 〇を選択し、続いてシャットダウンを選択します。 

* マウスの 用法： 

a. 画面の右上隅をポイントし 、 Settings ( 設定）をクリックします。 

t ライセンス情報を展開または折りたたむには、し ^ 続いて Shutdown (シャットダウ 
ン）を選択します。 

Windows 7 の場合： 

1. スタートをクリックします。 @ をクリックします。 

2. Shut Down ( シャットダウン）をクリックします。 

または 

1. スタートをクリックします。をクリックします。 

2. 下に示すように S ね rt ( 開始）メニューの右下隅の矢印をクリックして 、 Shut Down (シヤウ 


ウダウン）をクリックします。 

2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレー 
ティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、 
電源ボタンを 6 秒間押したままにして電源を切ります。 

コンピューター内部の作業を終えた後に 

交換（取り付け）作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケー 
ブルなどが接続されていることを確認してください。 

1. カバーを取り付けます。 

/\注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次 
にコンピューターに差し込みます。 

2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。 

3. コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。 
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コンピューターの電源、を入れます。 

必要に応じて Dell 診断を実行して、コンピューターが正しく動作することを確認します。 
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2 

コンポーネントの取り外しと取り付け 

このセクシヨンには、お使いのコンピューターからコンポーネントを取り外し、取り付ける手順についての 
詳細な情報が記載されています。 

カバーの 取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. コンピューターの側面にあるカバーリリースラッチを上に引きます。 



3. カバーを45度の方向に持ち上げ、コンピューターから取り外します。 



関連リンク 

カバーの 取り付け 

カバーの 取り付け 

1. コンピューターにカバーをセット します。 

2. カチッと音がして所定の位置に収まるまで、カバーを押し下げます。 

3. 『 コンピューター 内部の作業の後に JI の手順に従ってください。 

関連リンク 

カバーの 取り外し 
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前面べゼルの取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. 前面べゼルの側端にあるシャーシから、前面べゼルの固定クリップをてこの作用で取り出します。 



4. べゼルを逆に傾けて、べゼルのもう一方の縁にあるフックをシャーシから外します。 



関連リンク 

刖面べセノレの取り付け 

前面べゼルの取り付け 

1. シャーシ前面のスロッ ト にある前面べゼルの下端に沿ってフックを差し込みます。 

2. べゼルをコンピューターに向かって回転させ、カチッと所をの位置に収まるまで、4つの前面べゼル固 
定クリップを固定させます。 

3. カバー を 取り付けます。 

4. 『 コンピューター 内部の作業の後に J の手順に従ってください。 

関連リンク 

前面べゼノレの取り外し 

拡張力 ' ードの取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. カード固定ラッチのリリースタブを外向きに押します。 
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4. カードのくぼみから固定タブが解除されるまで、 PCIex 16 カードからゆっくりリリースレバーを引っ張 
ります。 狄に力 ードをコネクターから持ち上げて外し、 コン ピュ^一 弓 一から取り外します。 



己. PCIex 1 拡張カードをコネクタ^一から持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。 



6. PCI 拡張 カー ドをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。 



7. PCI x 4 拡張カードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。 
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関連リンク 

拡張カードの取り付け 


拡張力'ードの取り付け 

1. システム基板のコネクターに PCIex 4 カードを差し込み、所定の位置に固定されるまで押さえます。 

2. システム基板のコネクターに PCIe カード（ある場合）を差し込み、所定の位置に固定されるまで押さえ 
ます。 

3. システム 基板の コネクターに PCIe XI (ある場合）カードを差し込み、所をの位置に固をされるまで押さ 
えます。 

4. システム基板のコネクターに PCIex 16 (ある場合）カードを差し込み、所定の位置に固定されるまで押 
さえます。 

5. カード固定ラッチの固をタブを下向きに押さえます。 

6. カバー を 取り付けます。 

7. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 

拡張カードの取り外し 


オプテイカルドライブの取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. 前面べゼ ル を 取り外します。 

4. データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブの背面から取り外します。 



5. オプティカルドライブのラッチを下向きにスライドさせ、コンピューターの背面から前面に向かって才 
プテイカルドライブを押し出します。 
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6. 2 番目のオプティカルドライブがある場合は、手順4と手順5を繰り返します。 

関連リンク 

オプティカルドライブの取り付け 

オプティカノレドライブの取り付け 

1. オプティカルドライブラッチを上向きにスライドさせ、コンピューターの前面から背面に向かってオプ 
ティカルドライブを押し入れます。 

2. データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブに接続します。 

3. 前面べゼ ル を 取り付けます。 

4. カバー を 取り付けます。 

己. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 

オプティカルドライブの取り外し 

ハードドライブの取り外し 


2 . 

义 


r コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

カバー を 取り外します。 

データケーブルと電源ケーブルをハードドライブの背面から取り外します。 



4. 両方の青い固定ブラケットタブを内側に押し、ハードドライブブラケットを持ち上げてベイから取り出 
します。 
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5. ハードドライブブラケットを曲げ、ハードドライブをブラケットから取り外します。 



6. 2番目のハードドライブがある場合は、同じ手順を繰り返します。 

関連リンク 

ハードドライブの取り付け 

ハ'ードドライブの取り付け 

1. ハードドライブブラケットを曲げ、ハードドライブをブラケットに差し込みます。 

2. 両方の青い固定ブラケットタブを内側に押し、ハードドライブブラケットをスライドさせながらシャー 
シのベイにスライドさせます。 

3. データケーブルと電源ケーブルをハードドライブの背面に接続します。 

4. カバー を 取り付けます。 

5. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 

ハードドライブの取り外し 

メモリの取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. メモリモジュールの両側のメモリ固定クリップを解除します。 
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4. システム基板上のコネクターからメモリモジュールを引き上げます。 



関連リンク 

メモリの取り付け 


メモリの取り付け 

1. システム基板のコネクターにメモリモジュールを差し込みます。 A 1> B 1> A 2> B 2 の順番にメモリを取 
り付けます。 

2. リリースタブが跳ね返るまでメモリモジュールを押し下げ、所定の位置に固定します。 

3. カバー を 取り付けます。 

4. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 

メモリの取り外し 


シャーシイントルージヨンスイツチの取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. イントルージョンケーブルをシステム基板から外します。 
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4. イントルージョンスイツチをシャーシの底に向かってスライドさせ、システム基板から取り外します。 



関連リンク 

イントルージョンスイツチの取り付け 


イントルージョンスイッチの取り付け 

1. イントルージョンスイッチをシャーシ後部に差し込み、シャーシ上部に向かってスライドさせて固をし 
ます。 

2. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板に接続します。 

3. カバー を 取り付けます。 

4. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 

イントルージョンスイッチの取り外し 

スピーカーの 取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. システム基板からスピーカーケーブルを取り外します。 
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関連リンク 

内蔵 スピーカーの 取り付け 

スピーカーの 取り付け 

1. スピーカー固定タブを押し、スピーカーを下向きにスライドさせながら取り付けます。 

2. シャーシクリップにスピーカーケーブルを取り付けます。 

3. スピーカーケーブルをシステム基板に接続します。 

4. カバー を 取り付けます。 

己. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 

内蔵 スピーカーの 取り外し 
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ヒートシンクとプロセッサーの取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. ヒートシンク/フアンアセンブリケーブルをシステム基板から取り外します。 



4. ヒートシンクをシステム基板に固定している拘束ネジを緩めます。 



己.ヒートシンク/フアンアセンブリをゆっくりと上に持ち上げ、コンピューターから取り外します。アセ 
ンブリはファンを下に向け、サーマルグリースを上に向けて置きます。 



6. リリースレバーを押したまま外側に動かし、固定フックから取り外します。 
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関連リンク 

ヒートシンクとプロセッサーの取り付け 


ヒートシンクとプロセッサーの取り付け 

1. プロセッサーをプロセッサーソケットに差し込みます。プロセッサーが正しくセットされていることを 
確認します。 

2. プロセッサーカバーを閉 じます。 

3. リリースレバーを押し下げ、その後内側に動かして固定フックに固定します。 

4. ヒートシンクアセンブリをシャーシにセットします。 

己.ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。 

6. ヒートシンクアセンブリケーブルをシステム基板に接続します。 

7. カバー を 取り付けます。 

8. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 


21 








ヒートシンクとプロセッサーの取り外し 


コイン型電池の取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. バッテリーリリースラッチを押し、コイン型電池をソケットからポップアップさせます。 



4. コイン型電池を持ち上げながら、コンピューターから取り出します。 



関連リンク 

コイン型電池の取り付け 

コイン型電池の取り付け 

1. コイン型電池をシステム基板のスロットにセットします。 

2. コイン型電池が固定されるまで、押し下げます。 

3. カバー を 取り付けます。 

4. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 

コイン型電池の取り外し 

電源スイッチケーブルの取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. 前面べゼ ル を 取り外します。 

4. オプティカル ドライブを 取り外します。 
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電源スイツチケーブルをシステム基板から取り外します。 



シャーシクリップから電源スイツチケーブルを抜き取ります。 



シャーシクリップから電源スイツチケーブルを抜き取ります。 



ゆっくりと電源スイッチケーブルを外します。 



電源スイツチケーブルをスライドしてコンピューターの前面から取り外します。 





関連リンク 

電源スイツチケーブノレの取り付け 

電源スイッチケーブルの取り付け 

1. 電源スイッチケーブルをスライドさせながら、前面からコンピューターに入れます。 

2. 電源スイッチケーブルをシャーシに固定します。 

3. シャーシクリップに電源スイッチケーブルを取り付けます。 

4. 電源スイッチケーブルをシステム基板に接続します。 

己. オプティカル ドライブ を 取り付けます。 

6. 前面べゼ ル を 取り付けます。 

7. カバー を 取り付けます。 

8. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 

電源スイッチケーブルの取り外し 

前面サーマルセンサーの取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. サー マルセ ンサーケーブルを システム 基板から取り外します。 



4. シャーシクリップからサーマルセンサーケーブルを抜き取ります。 
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関連リンク 

前面 サーマノレ センサ ーの 取り付け 


前面 サーマルセ ンサ ーの 取り付け 

1. サーマルセンサーをシャーシ前面にセットします。 

2. シャーシクリップにサーマルセンサーケーブルを取り付けます。 

3. サーマルセンサーケーブルをシステム基板に接続します。 

4. カバー を 取り付けます。 

己. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 

目り面サー-マノレセンサー-の取り外し 


システムフアンの取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. シャーシフアンケーブルをシステム基板から取り外します。 
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システムフアンの取り付け 

1. システムファンをシャーシに配置します。 

2. 4つのハトメをシャーシに通し、ネジ溝に沿って外側にスライドさせ、所定の位置に固定します。 

3. ファンケーブルをシステム基板に接続します。 

4. カバー を 取り付けます。 

己. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

入力/出カパネルの取り外し 

1. 『 コンピューター 内部の作業を始める前に J の手順に従ってください。 

2. カバー を 取り外します。 

3. 前面べゼ ル を 取り外します。 

4. 入力/出カパネルとフライワイヤケーブルをシステム基板から取り外します。 



己.コンピューターのクリップから入力/出カパネルとフライワイヤケーブルを抜き取ります。 
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6. 入力/出カパネルをコンピューターに固定するネジを取り外します。 



7. 入力/出カパネルをコンピューターの左に向かってスライドさせ、固定を解除します。 



8. コンピューターの前面からケーブルを抜き取り、入力/出カパネルを取り外します。 



関連リンク 

入力/_出カパネルの取り付け 
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入力/出カパネルの取り付け 

1. シャーシ前面のスロットに入力/出カパネルを差し込みます。 

2. 入力/出カパネルをコンピューターの右側にスライドさせ、シャーシに固定します。 

3. 入力/出カパネルをシャーシに固定する1本のネジを締めます。 

4. 入力/出カパネルまたはフライワイヤケーブルをシャーシクリップに取り付けます。 

己.入力/出カパネルまたはフライワイヤケーブルをシステム基板に接続します。 

6. 前面べゼ ル を 取り付けます。 

7. カバー を 取り付けます。 

8. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 

入力/出カパネルの取り外し 

電源 ユニッ トの取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. ハードドライブとオプティカルドライブに接続している電源ケーブルを取り外します。 



4. コンピューターのクリップから電源ケーブルを取り外します。 



己. 24ピン電源ケーブルをシステム基板から外します。 
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8. 電源の横の青いリリースタブを押し込み、電源をコンピューターの前部のホへスライドさせます。 



9. 電源ユニットを持ち上げながら、コンピューターから取り出します。 
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関連リンク 

電源ユニットの取り付け 

電源ユニットの取り付け 

1. 電?原ユニットをシャーシにセットして、コンピューターの奥に向かってスライドさせながら固定します。 

2. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定するネジを締めます。 

3. 4ピン電源ケーブルをシステム基板に接続します。 

4. 24ピン電源ケーブルをシステム基板に接続します。 

己.シャーシクリップに電源ケーブルを取り付けます。 

6. ハードドライブとオプティカルドライブに接続する電源ケーブルを取り付けます。 

7. カバー を 取り付けます。 

8. 「 コンピューター内部の作業の後に I の手順に従います。 

関連リンク 

電源ユニットの取り外し 

システム基板の取り外し 

1. 「 コンピューター内部の作業の前に I の手順に従います。 

2. カバー を 取り外します。 

3. 前面べゼ ル を 取り外します。 

4. 拡張 カード を 取り外します。 

己. ヒートシンクと プロセッサー を 取り外します。 

6. システム基板に接続されているすべてのケーブルを外します。 



7. システム基板をコンピューターに固定しているネジを取り外します。 
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8. システム基板をコンピューターの前面に向かってスライドさせます。 



9. システム基板を45度に傾け、持ち上げながらコンピューターから取り出します。 



システム基板の取り付け 

1. システム基板とシャーシ背面のポートコネクターの位置を合わせ、システム基板をシャーシにセットし 
ます。 

2. システム基板をシャーシに固定するネジを締め付けます。 

3. ケーブルをシステム基板に接続します。 

4. ヒートシンクと プロセッサー を 取り付けます。 

己. あ張 カード を 取り付けます。 

6. 前面べゼ ル を 取り付けます。 

7. カバー を 取り付けます。 

8. 「コンピューター内部の作業の後に」 の手順に従います。 
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セツトアップユーテイリテイ 


セットアップユーティリティ （ BIOS ) 

このコンピューターではな下のオプシヨンを用意しています。 

• < F 2> を押してセットアップユーティリティにアクセスする 

• < F 12> を押して1回限りの起動メニューを立ち上げる 

< F 2> を押してセットアップユーティリティを起動し、ユーザー定義設定を変更します。このキーでセットア 
ップユーティリティを起動できない場合、キーボード LED が最初に点滅したタイミングで < F 2> を押します。 

起動メニュー 

この機能は、セットアップユーティリティ定義の起動デバイスをスキップし、特定のデバイス（例：フロッ 
ピー、 CD - ROM 、 またはハードドライブ）から直接起動するスピーディで便利なメカニズムを提供します。 


キーストローク_機能_ 

< Ctrl >< Alt >< F 8> 1回限りの起動および診断ューティリティメニュー 

< F 12> 1回限りの起動および診断ューティリティメニュー 

起動メニュー拡張機能 

起動メニュー拡張機能はな下のとおりです。 

• アクセスが容易一 < Ctrl >< Alt >< F 8> キーストロークも有効で、メニューの呼び出しに使用できますが、 
システム起動中に < F 12> を押すだけでメニューにアクセスできるようになりました。 

• ユーザープロンプトーメニューにアクセスしやすいだけでなく、 BIOS スプラッシュ画面（な下の図 
を参照）でキーストロークを使用するプロンプトが表示されます。キーストロークは「非表示」では 
ありません。 

• 診断オプションー起動メニューには 、 IDE Drive Diagnostics ( IDE ドライブ診断） （90/90 ハードドライ 
ブ診断）と Boot to the Utility Partition (ユーティリティパーティションへの起動）という2つの診断才 
プションが用意されています。ューザーは、 < Ctrl >< Alt >< D > と < Ctrl >< Alt >< F 10> というキーの組み合わ 
せを覚える必要がなくなりました（このキーストロークも有劾です）。 

^ メモ： BIOS は、システムセキュリティ/ポストホットキーサブメニュー下のキーストロークのプロンプト 
をいずれか、または両方を無劾にするオプションを備えています。 

< F 12> または < Ctrl >< Alt >< F 8> キーストロークを正しく入力すると、キーシーケンスが Boot Device Menu (起動 

デバイスメニュー）を呼び出します。 
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1 回限りの起動メニューは現在の起動のみに影響するため、トラブルシューティングの後、技術担当者がい 
なくても、起動順序を元に戻すことができるというメリットがあります。 

タイミング キー シーケンス 

セットアップで最初に初期化されるデバイスは、キーボードではありません。そのため、キーストロークを 
押すタイミングが早すぎると、キーボードをロックしてしまいます。この場合、 モニターに キーボード エラ 
一が表示され、 < Ct 「 l >< Alt >< Del > キーでシステムを再起動できなくなります。 

このトラブルを避けるため、キーボードが初期化されるまで、キーストロークを押さないでください。この 
タイミングをチェックするには、2通りのホ法があります。 

• キーボードのライトが点滅する。 

• 起動中に [ F 2 二 Setup ] プロンプトが画面右上に表示される。 

モニターがすでに立ち上がっている場合は、2番目のホ法が良いでしょう。モニターがまだ立ち上がってい 
ない場合は、ビデオ信号が表示されるまでにチャンスを逃してしまうこともあります。その場合、ライトで 
チェックする1番目の方法でキーボードが初期化されたことを確認します。 

ビ'ープコ'ードとテキストエラ'ーメッセ'ージ 

OptiPlexBIOS はビープコードと英語のエラーメッセージを表示する機能を備えています。 BIOS が起動に失敗 
したと判断すると、な下のようなエラーメッセージを表示します。 

Previous attempts at booting the system have failed at checkpoint _. For 

help resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell 
Technical Support . (このシステムの前回の起動時にチ卫ックポイント で障害が発生しました。 

この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせくださ 
い） 

ナビゲーシヨン 

コンピューターのセットア ップは、 キーボード または マウスの いずれかでナビ ゲート できます。 

K 下のキーストロークを使って、 BIOS 画面までナビゲートします。 
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処置 

フィールドを展開、および折りたたむ 
すべてのフィールドを展開、および折りたたむ 
BIOS を終了する 

設定を変更する 

変更するフィールドを選択する 

変更を取り消す 

デフオルトをリセットする 


キース ト ローク 

<Enter> キー、左右の矢印キー、または +/- キー 

< > 

<Esc> — セットアップ状態を維持する、保存/終了、 
破棄/終了 

左右の矢印キー 

<Enter> 

<Esc> 

<Alt><F> または デフオルトを口'ー ドメニューオプシ 

ヨン 


セットアップユーテイリテイのオプション 


Pi メモ :お使レ、のコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっては、本項に一覧表示された項 
目の一部がない場合があります。 

表 1. 一般 


オプション 説明 


システム情報 な下の情報が表示されます。 

• システム情報： BIOS バージョン、サービスタグ、アセットタグ、購入 
日、製造日、エクスプレスサービスコードを 表示します。 

• メモリ情報： インストール済みのメモリ、使用可能なメモリ、メモリス 
ピード、メモリチャネルモード、メモリテクノロジー、 DIMM 1サイズ、 
DIMM 2サイズ 、 DIMM 3サイズ、 および DIMM 4サイズを 表示します。 

• プロセッサー情報： プロセッサーのタイプ、コア数、プロセッサー ID 、 
現在のクロックスピード、最小クロックスピード、最大クロックスピ 
ード、プロセッサー L 2 キャッシュ、プロセッサーロキャッシュ、 HT 対* 
応、 および 64ビットテクノロジーを表示します。 

• PCI 情報： SL 0 T 1、 SL 0 T 2、 SLOTS . SL 0 T 4 を表示します。 

• デバイス情報： SATA -0、 SATA -1、 SATA -2、 SATA -3、 および L 0 MMAC ア 

ドレスを表巧します。 

Boot Sequence このリスト内の指定されたデバイスからコンピューターが 0 S を探す順序で 

す。 

• USB Storage Device (USB ストレージデバイス） 

• CD / DVD / CD-RW Drive ( CD / DVD / CD-RW ドライブ） 

• Onboard NIC (オンボード NIC ) 


Date/Time 


日付と時間を設定することができます。システムの日時変更はすぐに反映さ 
れます。 


表 2. System Configuration (システム設定) 
オプション 説明 


Integrated NIC 統合ネットワークカードを有効または無効に設定することができます。 K 下 

のオプションから選択できます。 

• 無劾 
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オプション 


説明 


有劾（デフオルト） 

Enabled W/PXE (PXE で有劾） 

Enabled w/lmageServer (ImageServer で有タカ) 


Serial Port 


SATA Operation 


Drives 


Smart Reporting 


USB Configuration 


Miscellaneous Devices 


^ メモ：お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによつ 
ては、本項に一覧表示された項目の一部がない場合があります。 

シリアルポートの設定を指定することができます。な下の設定から選択でき 
ます。 

• 無劾 
• 自動 

• COM 1 

• COM 2 

• COM 3 

• COM 4 

P メモ：オペレーティングシステムは、設定が無効の場合もリソースを割り 
当てます。 

統合ハードドライブコントローラの動作モードを設定することができます。 

• Disabled (無効）二 SATA コントローラーは非表示 

• ATA 二 SATA は ATA モード用に構成済み 

各種オンボードドライブを有劾または無効に設定することができます。 

• SATA -0 

• SATA -1 

• SATA -2 

• SATA -3 

このフィールドは、システムの起動時に統合ドライブのハードドライブエラー 
を報告するかどうかをコントロールします。このオプシヨンはデフオルトで 
無劾です。 

な下のオプションについて、内蔵 USB コントローラーを有効または無劾に設定 
できます。 


• Boot Support (起動サポート） 

• Rear Dual USB Ports (後部デュアル USB ポート） 

• Front USB Ports (前面 USB ポート） 

• Rear Quad USB Ports (後部クアッド USB ポート） 

Wi - Fi 無線を有劾または無効に設定することができます。 
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表 3 .セキュリティ 
オプション 

Administrative Password 


説明 


セットアップユーティリティプログラムへのアクセスを制限することができ 
ます。このオプションはデフォルトでは設定されていません。 

System Password システムのパスワードセキュリティ機能の現在の状態が表示され、ここで新し 

いシステムパスワードの設定と確認ができます。 

このオプションは、デフォルトでは設定されていません。 

Internal HDD -0 Password システムの内蔵ハードディスクドライブ ( HDD ) のパスワードの現在の状態を 

表巧します。 

このオプションはデフォルトでは設定されていません。 

Strong Password システムの強力なパスワードを有劾または無劾に設定することができます。 

Password Configuration 管理者パスワードとシステムパスワードの最小、および最大文字数をコントロ 

ールすることができます。 

Password Bypass このオプションを選択すると、システムの再起動時、 System ( Boot ) Password (シ 

ステム（起動）パスワード）と内蔵 HDD パスワード入力のダイアログをスキッ 
プすることができます。 

• Disabled (無効）ーパスワードが設定されると、システムおよび内蔵 
HDD パスワード入力のダイアログが表示されます。このオプションは 
デフォルトで無効に設定されています。 

• Reboot Bypass (再起動時にスキップ）一再起動時、パスワード入力の 
ダイアログをスキップします（ウォームブート）。 

回メモ：オフの状態から電源を入れると（コールドブート）、システムはシス 
テムパスワードと内蔵 HDD パスワードの入力を常に指示します。また、モ 
ジュールベイ HDD がある場合でも、パスワードの入力が常に指示されま 
す。 

Password Changes 管理者パスワードが設定されている場合、システムおよびハードディスクパス 

ワードの変更を許可するかどうかを決定するオプションです。 

Allow Non-Admin Password Changes (管理者が外のパスワードによる変更を許 

可）-このオプションはデフォルトで有劾に設定されています。 

Computrace このフィールドでは、 Absolute Software 社製 Computrace オプションサービスの 

BIOS モジュールインタフェースをアクティべートまたはディアクティべート 
します。アセット管理用に作られた Computrace オプションサービスを有劾、ま 
たは無劾にします。 

• Deactivate (ディ アク ティべ ート） ■このオプションはデフォルトで無劾 
に設定されています。 

• 無劾 

• Activate (アクティブ化） 

Chassis Intrusion シャーシイントルージョン機能をコント ロールす ることができます。が下の 

いずれかに設定できます。 

• 有劾 

• 無劾 

• On-Silent (オンサイレント） ー シャーシイントルージョンが検出される 
と、デフォルトで有効に設定されます。 
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オプション 

説明 

CPU XD Support 

プロセッサーの Execute Disable モードを有効または無効に設定することができ 
ます。このオプシヨンはデフォルトで有劾に設定されています。 

OROM Keyboard Access 

このオプシヨンで、起動時にホットキーを使用して [Option ROM Configuration] 画 
面を表示させるかどうかを決定します。この設定により Intel RAID に TRL+I) ま 
たは Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12) へのアクセスを防ぐこ 

とができます。 


• Enable ( 有効）ー ユーザーはホットキーを使用して [0R0M configuration] 

画面を表示できます。 

• One-Time Enable (1 回限り有効）ー ユーザーは、次の起動時のみ、ホッ 
トキーを使用して [0R0M configuration] 画面を表示できます。次の起動 

降は、設定は無効に戻ります。 

• Disable ( 無効）ー ユーザーはホットキーを使用して [0R0M configuration] 

画面を表示できません。 


このオプシヨンはデフォルトで有劾に設定されています。 

Admin Setup Lockout 

管理者パスワードを設定した場合、セットアップユーティリティを起動する才 
プシヨンを有劾または無劾に設定することができます。このオプシヨンはデ 
フォルトでは設定されていません。 

表 4. Secure Boot 


オプション 

説明 

Secure Boot Enable 

安全起動機能を有劾または無劾にできます。 


• 無劾 

• 有効 


Expert Key Management システムが Custom Mode (カスタムモード）の場合にのみ、セキュリティキ 

ーデータベースを操作できます。 Enable Custom Mode (カスタムモードを有効 
にする） オプションはデフオルトで無劾に設定されています。オプションは 
次のとおりです。 

• PK 

• KEK 

• db 

• dbx 


Custom Mode ( カスタムモード） を有効にすると、 PK 、 KEK 、 db 、 および dbx 

の関連オプシヨンが表示されます。オプシヨンは次のとおりです。 

• Save to File ( ファイルに保存） ■ユーザーが選択したファイルにキーを 
保存します。 

• Replace from File ( ファイルから交換） ■現在のキーをユーザーが選択 
したファイルのキーと交換します。 

• Append from File ( ファイルから追力日） ■ユーザーが選択したファイルか 
ら現在のデータベースにキーを追加します。 

• Delete (削除）■選択したキーを削除します。 

• Reset All Keys ( すベてのキーをリセット ）-デフオルト設定にリセット 
します。 

• Delete All Key ( すべてのキーを削除） ■すべてのキーを削除します。 
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オプション 

説明 


^ メモ ： Custom Mode (カスタムモード）を無劾にすると、すべての変更が 
消去され、キーはデフォルト設定に復元されます。 

表 5 . パフオーマンス 

オプション 

説明 

Multi Core Support 

このフィールドは、プロセスが1つまたはすべてのコアを有劾にするかどうか 
を指定します。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。 

Intel SpeedStep 

プロセッサーの Intel SpeedStep モードは有劾または無劾に設定することができ 
ます。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。 

C States Control 

追加プロセッサーのスリープ状態を有劾または無劾に設定することができま 
す。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。 

Hyper-Thread Control 

ハイパースレッドテクノロジーを有劾または無劾に設定することができます。 
このオプションはデフォルトで有劾に設定されています。 

表 6 .電源管理 

オプション 

説明 

AC Recovery 

電力損失の後、 AC 電源を回復した場合のシステムの対応を決定します。 AC 回 
復を次のように設定できます。 

• 電源オフ 

• 電源オン 

• Last State (最後の状態） 

このオプションはデフオルトで Power Off (電源オフ）に設定されています。 

Auto On Time 

自動的にコンピューターを立ち上げる時間を設定します。標準的な12時間形 
式（時間/か/秒）で時間を決定します。時間と AM/PM フィールドに数値を入力 
して、起動時間を変更します。 

Pj メモ： この機能は、電源タツプのスイツチやサージプロテクターでコンピュ 
ーターの電源をオフにした場合、または A 山 oPower (自動電源）が無劾に 
設定されている場合は動作しません。 

Deep Sleep Control 

ディープスリープを有効にするタイミングの制御を定義することができます。 

• 無劾 

• Enabled in S5 only (S5 のみで有劾） 

• Enabled in S4 and S5 (S4 と S5 で有劾） 

このオプションはデフオルトで無劾に設定されています。 

Fan Control Override 

システムフアンのスピードをコントロールします。このオプシヨンはデフオ 
ルトで無効に設定されています。 

Pi メモ :有劾にすると、ファンは最大速度で動作します。 

Wake on LAN 

特殊な LAN 信号でトリガされた場合、オフ状態からコンピューターの電源を才 
ンにすることができます。この機能は、コンピューターが AC 電源に接続され 
ている場合のみ有劾です。 


39 








オプション 

説明 


• Disabled ( 無効 ） -LAN またはワイヤレス LAN からウェークアップ信号 
を受信すると、特殊な LAN 信号によるシステムの起動が許可されなくな 
ります。 

• LAN Only (LAN のみ） ■特殊な LAN 信号によるシステムの起動を許可し 
ます。 

このオプションはデフォルトで無効に設定されています。 

表 7. POST Behavior 

(POST 動作） 

オプション 

説明 

Numlock LED 

コンピューターの起動時、 Numlock 機能を有劾または無劾に設定することがで 
きます。このオプションはデフォルトで有劾に設定されています。 

Keyboard Errors 

コンピュ^一 弓 一の起動時、キ^ーボ^ー ドエラ^一のレポ^ー トを有劾または無劾に設 
定することができます。このオプションはデフォルトで有効に設定されてい 
ます。 

POST Hotkeys 

このオプションでは、コンピューターの起動時に画面に表示されるフアンクシ 
ョンキーを指定できます。 

Enable F12 — Boot menu ( 起動メニュー） （デフォルトで有劾） 

Fast Boot 

一部の互換性手順をスキップすることにより、起動プロセスをスピードアップ 
するオプションです。 

• Minimal (最小） 一 BIOS が更新されたり、メモリが変更されたり、また 
はな前の POST が完了していない限り、システムは高速で起動します。 

• Thorough (完全） ー システムは、起動プロセスの手順をスキップしま 
せん。 

• Auto (自動） ー オペレーティングシステムでこの設定をコントロール 
できるようになります（オペレーテイングシステムが Simple Boot Flag 

(シンプル起動フラグ）をサポートしている場合のみ、有効です）。 

このオプションは、デフォルトで Thorough ( 完全） に設定されています。 

表 8 . 仮想化サポー 

卜 

オプション 

説明 

Virtualization 

このオプションは、 Intel ⑥ Virtualization Technology が提供する ハー ドウェア追加 
機能を VMM (Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定します。 
Enable Intel Virtualization Technology (Intel Virtualization Technology を有効 ）-この 

オプションはデフォルトで無劾に設定されています。 

VT for Direct I/O 

Intel ⑥ Virtualization Technology がダイレクト I/O 用に提供するハードウェア追加 
機能を VMM (Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定します。 
Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (Intel Virtualization Technology for 
Direct I/O を有効 ）-このオプションはデフォルトで無劾に設定されています。 

表 9 .メンテナンス 

オプション 

説明 

Service l ag 

お使いのコンピュ'ーターのサービスタグが表示されます。 

Asset Tag 

アセットタグがまだ設定されていない場合、システムアセットタグを作成する 
ことができます。このオプシヨンはデフオルトでは設定されていません。 
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オプション 

説明 

SERR Messages 

SERR メッセージのメカニズムをコントロールします。このオプションはデフ 
ォルトで設定されていません。 SERR メッセージのメカニズムが無効になって 
いることが必要なグラフィックスカードもあります。 

表 10 .イメージサーバー 

オプション 

説明 

Lookup Method 

ImageServer によるサーバーアドレスの検出ホ法を指定します。 

• Static IP 

• DNS (デフオルトで有劾） 

^ メモ：このフイールドは、に ystem Configuration (システム設定） ] グループ 
の [Integrated NIC (統合 NIC )] がに nabled with ImageServer (ImageServer で 

有効） ] に設定されている場合のみ、利用可能になります。 

ImageServer IP 

クライアントソフトウェアが通信する ImageServer の主要な静的 IP アドレスを 
指定します。デフオルトの IP アドレスは255.255 .255.255 です。 

^ メモ： このフイールドは、に ystem Configuration (システム設定） ] グループ 
の [Integrated NIC (統合 NIC ) けミ Enabled with ImageServer (ImageServer で 
有効） ] に設定されており、 [Lookup Method (検出ホ法]が [Static IP (静的 

IP )] の場合のみ、利用可能になります。 

ImageServer Port 

クライアントが通信する ImageServer の主要なプライマリ IP ポートを指定しま 
す。デフオルトの IP ポートは腑910です。 

^ メモ：このフイールドは、に ystem Configuration (システム設定） ] グループ 
の [Integrated NIC (統合 NIC )] がに nabled with ImageServer (ImageServer で 

有瓢 ] に設定されている場合のみ、利用可能になります。 

Client DHCP 

クライアントによる IP アドレスの入手方法を指定します。 

• Static IP (静的 IP ) 

• DNS (デフオルトで有効） 

^ メモ： このフイールドは、に ystem Configuration (システム設定） ] グループ 
の [Integrated NIC (統合 NIC ) け MEnabled with ImageServer (ImageServer で 

有効） ] に設定されている場合のみ、利用可能になります。 

Client IP 

クライアントの静的 IP アドレスを指定します。デフオルトの IP アドレスは 

255.255 .255.255 です。 

^ メモ： このフイールドは、に ystem Configuration (システム設定） ] グループ 
の [Integrated NIC (統合 NIC )] がに nabled with ImageServer (ImageServer で 
有効） ] に設定されており、 [Client DHCP (クライアント DHCP )] がに tatic IP 

(静的 IP )] の場合のみ、利用可能になります。 

Client Subnet Mask 

クライアントのサブネットマスクを指定します。デフオルトの設定は 

255.255 .255.255 です。 
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オプション 

説明 


^ メモ： このフイールドは、に ystem Configuration (システム設定） ] グループ 
の [Integrated NIC (統合 NIC ) けミ Enabled with ImageServer (ImageServer で 
有効） ] に設定されており、 [Client DHCP (クライアント DHCP)] がに tatic IP 

(静的 IP)] の場合のみ、利用可能になります。 

Client Gateway 

クライアントのゲートウェイ IP アドレスを指定します。デフオルトの設定は 

255.255 .255.255 です。 

^ メモ： このフイールドは、に ystem Configuration (システム設定） ] グループ 
の [Integrated NIC (統合 NIC)] がに nabled with ImageServer (ImageServer で 
有効） ] に設定されており、 [Client DHCP (クライアント DHCP)] がに tatic IP 

(静的 IP)] の場合のみ、利用可能になります。 

License Status 

現在のライセンスステータスを表示します。 

表 11 .システムログ 

オプション 

説明 

BIOS Events 

システムイベントログが表示され、ユーザーは次の操作を選択できます。 

• ログのクリア 

• Mark all Entries (すべてのエントリにマークを付ける） 
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トラブルシューテイング 


診断 LED 

回 メモ :診断 LED は POST ( Power-on Self - Test ) プロセスにおける進抄状況のインジケーターです。 POST ル 
ーティンを停止させる問題については表示しません。 

診断 LED はシャーシの前面、電源ボタンの隣にあります。これらのライトは、 POST の間のみアクティブにな 
り、表示されます。オペレーティングシステムのロードが始まると、オフになり、表示されなくなります。 
プレ POST および POST LED も備わり、システムの問題点を簡単かつ正確に指摘することができるようになり 
ました。 

P メモ :電源ボタンが椿色、またはオフの場合、診断ライトが点滅し、青の場合は点滅しません。これには 
特別な意おはありません。 

診断ライトのパターン 


©©包 >© 


電源ボタン 



問題の内容 コンピューターの電源が切れているか、またはコンピューターに電力が供給されてい 

ません。 


トラブノレシュー 
ティングの手順 


電源 ケーブル を コンピューター 背面の電源 コネクターとコンセントにしっか 
り と 取り付け直します。 

電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他のパワープロテクションデバイ 
スを使用している場合は、それらを外してコンピューターの電源が正常に入る 
ことを確認します。 

使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、オンになって 
いることを確認します。 

電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認 
します。 

主電源ケーブルと前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続され 
ているか確認します。 


LED 

電源ボタン 


©©参© 
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問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 

LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 


LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 


LED 

電源ボタン 

問題の内容 


システム基板に障害が発生した可能性があります。 

コンピューターのコンセントを取り外します。1分間、電流を流れるようにします。 
コンピューターを有効な電源コンセントに接続し、電源ボタンを押します。 


©© ③® 

B 

システム基板、電源ュニットまたは周辺機器の障害が発生している可能性があります。 


• コンピューターの電源を切り、コンセントは接続したままにします。電源ユニ 
ットの背面にある電テストボタンを長押しします。スイッチの隣の LED が 
点灯したら、システム基板に問題が発生している可能性があります。 

• スイッチの隣にある LED が点灯しない場合、内蔵、および外付けの周辺機器を 
すべて取り外し、電源装置ユニットの背面にある電源テストボタンを押したま 
まにします。ライトが点灯したら、周辺機器に問題が発生している可能性があ 
ります。 

• LED が点灯しない場合は、システム基板から PSU 接続を取り外し、電源ボタン 
を長押しします。これで点灯した場合は、システム基板に問題が発生している 
可能性があります。 

• それでも LED が点灯しない場合、電源ユニットに問題が発生している可能性が 
あります。 


( D 曾鐵潑 



メモリモジュールが検出されましたが、メモリ電源障害が発生しています。 


• 2個な上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し、 

1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正 
常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール 
(1 回に1個ず つ） を取り付けるか、 エラーの ないモジュ'ールをすべて取り付 
け直します。メモリモジュールを1個だけ取り付けている場合、別の DIMM コ 
ネクターに移動し、コンピューターを再起動します。 

• 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、そのメモリをコンピューター 
に取り付けます。 


剪感感妍 



BIOS が壊れているか、見つかりません。 
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トラブノレシュー 
ティングの手順 

LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 

LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブ ノレ シュー 
ティングの手順 

LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 

LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 


コンピューターのハードウェアは正常に動作していますが、 BIOS が壊れているか、ま 
たは存在しない可能性があります。 





システム基板に障害が発生した可能性があります。 

PCI および PCI - E スロットから周辺機器カードを取り外し、コンピューターを再起動し 
ます。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機 
器カードを1枚ずつ追加していきます。 





電:?原コネクターが正しく取り付けられていません。 

電源 ュニットの 2 x 2 電源 コネクターを 取り付け直します。 


( D © 闻© 



周辺機器カードまたはシステム基板に障害が発生している可能性があります。 

PCI および PCI - E スロットから周辺機器カードを取り外し、コンピューターを再起動し 
ます。コンピューターが再起動したら、障害のある力^ードを特定できるまで、周辺機 
器カードを1枚ずつ追加していきます。 


© 0 ( 3 © 



システム基板に障害が発生した可能性があります。 


• 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピューターを再起動しま 
す。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周 
辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。 

• それでも問題が解決しない場合は、システム基板に障害があります。 
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LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 

LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 

LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 


LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 

LED 


(D© ③© 



コイン型電池に障害が発生している可能性があります。 

コイン型電池を1分間取り外し、再度取り付け、コンピューターを起動します。 

0 ( 2 )( 3)0 

□ 

プロセッサーに障害が発生しています。 

プロセッサーを取り付け直します。 


©©厨© 


〇 


メモリモジュールが検出されましたが、メモリ障害が発生しています。 

• 2個な上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し、 

1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正 
常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール 
(1 回に1個ず つ） を追加するか、 エラーの ないモジュールをすべて取り付け 
直します。 

• 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、コンピューターに取り付けま 
す。 


〇®®© 



ハードドライブに障害が起こっている可能性があります。 
電源ケーブルとデータケーブルを取り付け直します。 


©©逸© 
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電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 

LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの 手順 


LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの 手順 


LED 

電源ボタン 

問題の内容 

トラブノレシュー 
ティングの手順 


□ 

USB に障害が発生した可能性があります。 

すべての USB デバイスを取り付け直し、ケーブル接続を確認します。 



メモリモジュ'ールが検出されません。 


• 2個ジ《上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し、 

1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正 
常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール 
(1 回に1個ず つ） を追加するか、 エラ'一 のないモジュールをすべて取り付け 
直します。 

• 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、コンピューターに取り付けま 
す。 


(D©®© 



メモリモジュールは検出されましたが、メモリの設定または互換性エラーが発生して 
います。 


• メモリモジュール/メモリコネクターの配置に特別な要件がないことを確認し 
ます。 

• 使用するメモリがお使いのコンピューターでサポートされていることを確認 
します。 




□ 

拡張カードに障害が発生した可能性があります。 


• グラフィックカード eA 外の拡張カードを1つ取り外してコンピューターを再 
起動し（を参照）、コンフリクトが発生しているかどうかを調べます。 
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• 問題が解決しない場合は、取り外したカードを取り付け、別のカードを取り外 
して、コンピューターを再起動します。 

• 取り付けている拡張カードすべてにこのプロセスを繰り返します。コンピュ 
ーターが正常に起動したら、取り外した最後のカードについて、リソースのコ 
ンフリクトをトラブルシューテイングします。 


"D の©©© 

電源ボタン 


問題の内容 システム基板のリソースおよびハードウエアのどちらかまたは両ホの障害が発生した 

可能性があります。 

トラブノレシュー 

ティングの手順 • CMOS のクリア 

• 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピユ’一 弓 一を再起動しま 
す。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周 
辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。 

• それでも問題が解決しない場合は、システム基板/システム基板コンポーネント 
に障害があります。 



LED 

電源ボタン 


©©©© 

□ 


問題の内容 他の障害が発生しています。 


トラブノレシュー 
ティングの手順 


ディスプレイ/モニターが 外付けのグラフ ィ ック スカー ドに接続されているこ 
とを確認します。 

ハードドライブおよびオプティカルドライブケーブルが正しくシステム基板 
に接続されていることを確認します。 

デバイス（ハードドライブ）に問題があることを示すエラーメッセージが画面 
に表示されている場合は、デバイスが正しく機能しているか確認してくださ 
い。 

0 S がデバイス（オプティカルドライブ）からの起動を試みている場合は、セ 
ットアップユーテイリテイを使用して、コンピューターに取り付けられている 
デバイスの起動順序が適切かどうかを確認します。 


ビープコード 


ディスプレイが エラー や問題点を表示できない場合、コンピューターは起動中に各種ビープ音を発します。 
ビープコードと呼ばれるビープ音により、さまざまな問題を特定することができます。をビープ音のディレ 
イは 300 ms であり、各ビープ音セット同±のディレイは3秒で、 300 ms 続きます。をビープ音とビープ音の 
セットが鳴った後、 BIOS が電源ボタンが押されたかどうかを検出します。 BIOS はループからジャンプして、 
通常のシャツダウンプロセスとシステムの電源投入を実行します。 
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コード 

1-1-2 

原因 

マイクロプロセッサーレジスタ障害 

コード 

1-1-3 

原因 

NVRAM 

コード 

1-1-4 

原因 

ROM BIOS チェックサム障害 

コード 

1-2-1 

原因 

プログラム可能なインターバルタイマー 

コード 

1-2-2 

原因 

DMA 初期化障害 

コード 

1-2-3 

原因 

DMA ページレジスタ読み書き障害 

コード 

1-3-1 〜 2-4-4 

原因 

DIMM が認識されていないか使用されていない 

コード 

3-1-1 

原因 

スレーブ DMA レジスタ障害 

コード 

3-1-2 

原因 

マスター DMA レジスタ障害 

コード 

3-1-3 

原因 

マスター割り込みマスクレジスタ障害 

コード 

3-1-4 

原因 

スレーブ割り込みマスクレジスタ障害 

コード 

3-2-2 

原因 

割り込みベクタロー ド障害 

コード 

3-2-4 

原因 

キーボードコントローラーテスト障害 

コード 

3-3-1 

原因 

NVRAM 電力損失 

コード 

3-3-2 

原因 

NVRAM 構成 
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コード 

3-3-4 

原因 

ビデオメモリテスト障害 

コード 

3-4-1 

原因 

画面初期化障害 

コード 

3-4-2 

原因 

画面リトレース障害 

コード 

3-4-3 

原因 

ビデオ ROM の検索障害 

コード 

4-2-1 

原因 

No time tick 

コード 

4-2-2 

原因 

Shutdown railure 

コード 

4-2-3 

原因 

Gate A 20 failure 

コード 

4-2-4 

原因 

Unexpected interrupt in protected mode 

コード 

4-3-1 

原因 

了 ドレス 0 FFFFh & (上のメモリ障害 

コード 

4-3-3 

原因 

タイマーチップカウンタ2の障害 

コード 

4-3-4 

原因 

i . ime - oT-day clock stopped 

コード 

4-4-1 

原因 

シリアルまたはパラレルポートテスト障害 

コード 

4-4-2 

原因 

シャドウメモリへのコード解凍不能 

コード 

4-4-3 

原因 

数値演算コプロセッサテスト障害 

コード 

4-4-4 

原因 

キャッシュテスト障害 
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ユラ ^ ーメツセ^ージ 


Address mark not found 

説巧 BIOS は障害のあるディスクセクターを検出しました。または、特定のディスクセクタ 

一を見つけられませんでした。 


Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help 
in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support 

( 警告！このシステムの前回の起動時にチェックおイント [nnnn] で章害が発生し 
ました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニ 
カルサポートにお問い合もせください） 


説明 コンピューターは、同じエラーにより3回続けて、起動ルーティンを完了できません 

でした。デルにご連絡の上、チェックポイントコード (nnnn) をサポート担当者に報 
告してください。 


Alert! Security override Jumper is installed. 


説明 MFG_M0DE ジャンパがセットされており、 AMT Management 機能は取り外されるまで、 

無劾に設定されます。 


Attachment failed to respond 

説明 フロッピーまたはハードドライブコントローラーはデータを関連づけられたドライブ 

に送信できませんでした。 


Bad command or file name 

説明 正しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パスぶは正しいかを確認 

します。 

Bad error-correction code (ECC) on disk read 

説明 フロッピーまたはハードドライブコントローラーは修復不能な読み取りエラーを検出 

しました。 


Controller has failed 

説明 ハードドライブまたは関連づけられたコントローラーが不良です。 

Data error 

説明 フロッピーまたはハードドライブはデータを読み取れません。 Windows オペレーティ 

ングシステムの場合、 chkdsk ユーティリティを実行して、フロッピーまたはハードド 
ライブのファイル構造をチェックし、適正な対応するユーティリティを実行します。 
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Decreasing available memory 

説明 1 つ K 上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メ 

モリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。 

Diskette drive 0 seek failure 

説明 ケーブルが緩んでいるか、コンピューター設定情報がハードウエア設定と一致してい 

ない可能性があります。 

Diskette read failure 

説明 フロッピーディスクが故障しているう\ケーブルが緩んでいる可能性があります。ド 

ライブアクセスライトがオンの場合は、別のディスクを試してみてください。 

Diskette subsystem reset railed 

説明 フロッピードライブコントローラーが不良の可能性があります。 

Gate A20 failure 

説明 1つ K 上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メ 

モリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。 

General failure 

説明 オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、このメッセージには、 

Printer out of paper (プリンターの用紙がありません）など特定の情報が続きます。適 
切な処置により問題を巧军決してください。 

Hard-aisk drive configuration error 

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。 

Hard-aisk drive controller failure 

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。 

Hard-aisk drive failure 

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。 

Hard-aisk drive read failure 

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。 
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Invalid configuration information-please run SETUP program 


説明 コンピュータ^一の設定情報がハ^ー ドウェア構成と一致しません。 

Invalid Memory configuration, please populate DIMM1 

説明 DIMM 1 スロットがメモリモジュールを認識しません。モジュールを取り付け直すか、 

取り付けてください。 

Keyboard failure 

説巧 ケーブルまたはコネクターが緩んでいるろ\キーボードまたはキーボード/マウスコン 

トローラーに障害が発生している可能性があります。 

Memory address line railure at address, read value expecting value 

説巧 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュ 

ールを取り付け直し、必要があれば、交換します。 

Memory allocation error 

説巧 実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のアプリケー 

ションプログラム、またはユーティリティとお抗しています。 

Memory data line failure at address, read value expecting value 

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュ 

ールを取り付け直し、必要があれば、交換します。 

Memory double word logic failure at address, read value expecting value 

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュ 

ールを取り付け直し、必要があれば、交換します。 

Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value 

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュ 

ールを取り付け直し、必要があれば、交換します。 

Memory write/read failure at address, read value expecting value 

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュ 

ールを取り付け直し、必要があれば、交換します。 
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Memory size in CMOS invalid 

説明 コンピュータ^一の設定情報に記録されているメモリ量がコンピューターにインストー 

ルされているメモリ量と一致しません。 

Memory tests terminated by keystroke 

説明 キース ト ロークによりメモリテス トが干渉されました。 

No boot device available 

説明 コンピューターがフロッピーディスクまたはハードディスクを見つけられません。 

No boot sector on hard-disk drive 

説明 セットアップユーティリティのコンピューター設定情報に誤りがあります。 

No timer Tick interrupt 

説明 システム基板のチップが誤動作している可能性があります。 

Non-system disk or disk error 

説巧 ドライブ A のフロッピーディスクに起動可能なオペレーティングシステムがインス 

トールされていません。フロッピーディスクを起動可能なオペレーティングシステム 
があるものに交換するか、ドライブ A からフロッピーディスクを取り出し、コンピュ 
ーターを再起動します。 

Not a boot diskette 

説明 起動可能なオペレーティングシステムがインストールされていないフロッピーディス 

クから起動しようとしています。起動可能なフロッピーディスクを挿入してくださ 
い。 

Plug and play configuration error 

説明 1 がな上のカードを構成する際、コンピューターに問題が発生しました。 

Read fault 

説明 オペレーティングシステムが フロッピー ドライブまたは ハード ドライブからデータを 

読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセ 
クターが不良です。 
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Requested sector not found 

説明 オペ レー ティングシステムが フロッピー ドライブまたは ハード ドライブからデータを 

読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセ 
クターが不良です。 

Reset failed 

説明 ディスクを再セットできませんでした。 

Sector not found 

説明 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードデドライブ上のセクタ 

一を見つけることができません。 

Seek error 

説明 オペ レー ティングシステムがフロッピーディスクまたは ハード ドライブ上の特定の 卜 

ラックを見つけることができません。 

Shutdown failure 

説明 システム基板のチップが誤動作している可能性があります。 

Time-of-day clock stopped 

説明 バッテリーが故障している可能性があります。 

Time-of-day not set-please run the System Setup program 

説明 セットアップユーティリティで設定した時刻または日付がコンピューターの時計と一 

致しません。 

Timer cnip counter 2 failed 

説明 システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 

Unexpected interrupt in protected mode 

説明 キーボードコントローラーが誤動作しているろ\ メモリモジュールの接続に問題があ 

る可能性があります。 


已已 




WARNING: Dell's disk monitoring system has detected that drive [0/1] on the [primary/ 
secondary] eide controller is operating outside of normal specifications, it is advisable to 
immediately backup your data and replace your hard drive by calling your support desk or 
dell. ( 警告：ヴライマリ / セカンダリ ] EIDE コントローラ上のドライブ [0/1] が、 

t 常の仕様外の環境で動作していることを、デルのデイスクモニターシステムが 
知しました。すぐにデータをバックアップし、サポートデスクまたはデルに問 
い合わせてハードドライブを交換することをお勸めします。） 


説明 初起動の際、ドライブがエラー状態を検出しました。 コンピューターの 起動が完了し 

たら、データをバックアップし、 ハード ドライブを交換してください （インストール 
の手順に ついては、 お使いの コンピューターのレくーツの 追加と削除」を参照）。交 
換用ドライブがすぐに入手できず、ドライブが起動可能ドライブではない場合、セッ 
ト アップユーティリティを起動し、ドライブ設定を None (なし）に変更してくださ 
い。 コンピューターから ドライブが取り外され（削除）ます。 

Write fault 


説巧 オペレーテイングシステムはフロッピーまたはハードドライブに書き込むことができ 

ません。 


Write Tault on selected drive 


説巧 オペレーテイングシステムはフロッピーまたはハードドライブに書き込むことができ 

ません。 


X:\is not accessible. The device is not ready 

説明 フロッピードライブはディスクを読み取れません。ドライブにフロッピーディスクを 

挿入し、操作をやり直してください。 
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仕様 

仕様 


Pi メモ:提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータの構成の詳細については、スタ 

卜曾 (Windows XP ではスタート）、ヘルプとサポートの順にクリックし、お使いのコンピュータに 
関する情報を表示するオプションを選択してください。 


システム情報 

システムチップセット 

Intel H 61 Express チップセット 

DMA チヤネル 

個別プログラム可能のチャネル （7) 付、 82 C 37 DMA 

コントローラ （2) 

割り込みレベル 

24割り込み対応内蔵 I/O APIC 機能 

BIOS チップ ( NVRAM ) 

64 MB (8 MB ) 

プロセッサ 

プロセッサのタイプ 

• Intel Core i 3 シリーズ 

• Intel Core i 5 シリーズ 

キヤッシュ合計 

プロセッサのタイプに応じて最大 8 MB キヤッシュ 

メモリ 

タイプ 

DDR 3 

速度 

1333 MHz 

コネクタ 

DIMM スロット （2) 

容量 

1 GB 、2 GB 、 および 4 GB 

最小メモリ 

1 GB 

最大メモリ 

8 GB 

ビデホ 

ビデオのタイプ： 


内蔵 

Intel HD グラフイツクス2000 

外付け 

• AMD Radeon HD 6350 

• AMD Radeon HD 6450 
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ビデホ 


ビデオメモリ： 

内蔵 

最大 1.7 GB 共有ビデオメモリ (Microsoft Windows 
Vista および Windows 7) 

外付け 

最大1 GB 

ホーテイホ 

内蔵 

統合 Conexant CX 20641 HD オーディオコデック 

ネットワーク 

内蔵 

10/100/1000 Mb/s 通信に対応する統合 Realtek RTL 8111 E 
Ethernet 

拡張バス 

バスのタイプ 

PCI Express 2.0 、 SATA 2.0 、USB 2.0 

バススピード： 

PCI Express : 

• x 1 スロット双ホ向スピード-1 GB/S 

• x 16 スロット双ホ向スピード-16 GB/S 

SATA : 1.5 Gbps および 3.0 Gbps 


カード 


PCI Express x 1 

ミニタワー 
デスクトップ 

SFF (スモ'ールフォームファクター） 

PCI-Express x 16 

ミニタワー 
デスクトップ 

SFF (スモールフォームファクター） 

ドライブ 

外部ァクセス可能 （5.25 インチドライブベイ） 

ミニタワー (2) 

デスクトップ (1) 

SFF (スモールフォームファクター） スリム光学ドライブベイ （1) 

内部ァクセス可能： 

3.5 インチ SATA ドライブベイ 


フル ハイトカード 最大 3 枚 
ロープロファ イルカード 最大 3 枚 
ロープロファ イルカ ー ド 最大 1 が 

フルハイトカード 最大 1 枚 
ロープロ ファイルカード 最大 1 枚 
ロープロ ファイルカード 最大 1 か 
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ドライブ 


ミニタワー 

(2) 


デスクトップ 

(1) 


SFF (スモールフォームファクタ 

一） (1) 

外付けコネクタ 

オーディオ： 



背面パネル 

ミニタワー/デスクトップ 

ライン出力、ライン入力、マイク用コネク 
夕 （3) 


SFF (スモールフォームファクタ 
一） 

ライン出力およびライン入力/マイク用コ 
ネクタ （2) 

前面パネル 


マイクおよびへッドフォン用コネクタ 
(2) 

ネットワークアダプタ 


RJ -45 コネクタ （1) 

USB 2.0 


前面パネル： 2 



背面パネル： 6 

ビデオ 


15ピン VGA コネクタ、19ピン HDMI コネク 
夕 



^ メモ:使用可能なビデオコネクタは選 
択したグラフィックスカードによっ 
て異なります。 

システム基板のコネクタ 


PCI Expressx 1 データ幅 (最大 ): PCI Express レーン 

( 1 ) 


ミニタワー、デスクトップ 36ピンコネクタ （3) 

SFF (スモールフォームファクタ 36ピンコネクタ （1) 
一） 

PCI Express x 16 データ幅（最大）：16 PCI Express レー 

ン 


ミニタワー、デスクトップ、スモ164ピンコネクタ （1) 
ールフォームファクター 

シリアル ATA 

ミニタワー、デスクトップ 7ピンコネクタ （4) 

SFF (スモールフォームファクタ 7ピンコネクタり） 
一） 


PS 2/ C 0 M コネクタ 


24ピンコネクタ （1) 
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システム基板のコネクタ 

メモリ 

240ピンコネクタ （2) 

システムファン 



ミニタワー、デスクトップ 

3ピンコネクタ 

(2) 

SFF (スモールフォームファクタ 
一） 

已ピンコネクタ 

(1) 

前面パネルコントロール 

16ピンコネクタ 

(1) 、10ピンコネクタ （2) 、5ピン 


コネクタ （1) 


プロセッサ 

1155ピンコネクタ （1) 

プロセッサファン 



ミニタワー、デスクトップ 

4ピンコネクタ XI 

SFF (スモールフォームファクタ 
一） 

5ピンコネクタ 

(1) 

パスワードクリアジャンパ 

3ピンコネクタ 

(1) 

RTC リセットジャンパ 

3ピンコネクタ 

(1) 

内蔵スピーカ 

已ピンコネクタ 

(1) 

イントルーダコネクタ 

3ピンコネクタ 

(1) 

電源コネクタ 

24ピンコネクタおよび4ピンコネクタ（各 1) 

コントロ ーノレとライト 


コンピュータの前面： 


電源ボタンライト 青色のライトー青色のライトが点灯してい 

る場合は、電源がオンの状態であることを示 
します。青色のライトが点滅している場合 
はコンピュータがスリープ状態であること 
を示します。 

構をのライトーコンピュータが起動してい 
ない状態で楼色のライトが点灯する場合は、 
システム基板または電源に問題があること 
を示します。稽色の点滅はシステム基板に 
問題があることを示します。 

ドライブアクティビティライト 青色のライトー青色のライトが点滅してい 

る場合は、コンピュータがドライブからデー 
夕を読み込み中、またはハードディスクドラ 
イブに書き込み中であることを示します。 

診断ライト コンピュータの前面パネルには4つのライ 

卜が付いています。診断ライトの詳細につ 

いては 『Service Manual 』 （サービスマニュ 
アノレ） ( support . dell . com/manualsj を参照し 

てください。 

コンピュータの背面： 
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コントロ ーノレとライト 

電源ユニット診断ライト 

緑色のライトー電源が入っており、機能し 
ていることを示します。電源ケーブルは電 
源コネクタ（コンピュータの背面）とコンセ 
ントに接続してください。 




区メモ：テストボタンを押すと、電源シス 
テムの状態をテストすることができま 
す。システムの電源電圧が仕様範囲内 
の場合、セルフテスト LED ライトが点灯 
します。 LED ライトが点灯しない場合、 
電源が故障している可能性があります。 
テスト中は AC 電源を接続してくださ 

い。 

電源 

ワット数 

最大熱消費 

電圧 


ミニタワー 

265 W 

1,390 BTU / 時 

100 VAC 〜240 VAC 、 50 Hz 〜 

60 Hz 、5.0 A 

デスクトップ 

250 W 

1312 BTU / 時 

100 VAC 〜240 VAC 、 50 Hz 〜 

60 Hz 、4.4 A 

SFF (スモールフオ 
ームファクター） 

240 W 

1259 BTU / 時 

100 VAC 〜240 VAC 、 50 Hz 〜 

60 Hz 、3.6 A 

コイン型バッテリ 

3 VCR 2032 コイン型リチウムバッテリ 


を J メモ:熱消費は電源ユニットのワット数定格に基づいて算出されています。 


サイズと重量 

縦幅 

横幅 

奥行き 

重量 

ミニタワー 

36.00 cm 

チ） 

(14.17 イン 17.50 cm 

チ） 

(6.89 イン 41.70 cm (16.42 イン 

チ） 

8.87 kg (19.55 ポン 

ド、） 

デスクトップ 

36.00 cm 

チ） 

(14.17 イン 10.20 cm 

チ） 

(4.01 イン 41.00 cm (16.14 イン 

チ） 

7.56 kg (16.67 ポン 

ド、） 

SFF (スモールフォー 
ムファクター） 

29.00 cm 

チ） 

01.42イン 9.26 cm 

チ） 

(3.65 イン 31.20 cm (12.28 イン 

チ） 

5.70 kg (12.57 ポン 

ド、） 

環境 


温度範囲： 


動作時 
保管時 

相タオ湿度（最大）： 

動作時 
保管時 

最大振動： 

動作時 
保管時 


10〜 35 °C (50 〜 95° F ) 

-40 〜 65 °C (-40 〜149 ° F ) 

20〜80 % (結露しないこと） 
5〜95 % (結露しないこと） 

0.26 GRMS 
2.2 GRMS 
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最大衝撃： 

動作時 40 G 

保管時 105 G 
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デルへのお問 V 、合わせ 


デルへのお問 V 、合わせ 

P メモ:お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、 
請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。 

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポート 
や サービスの 提供状況は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけない サービス もござい 
ます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせい 
ただけます。 

1. dell . com / support にアクセスします 

2. サポートカテゴリを選択します。 

3. ページの上部にある国/地域の選択ドロップダウンメニューで、お住まいの国または地域を確認しま 
す。 

4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。 
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